4                                          Neuntes Capitel.
sich d,es Camot'schen Satzes fiir einen uinkehrbaren Kreisprocess in der Form 1)
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•wo Qi die vom System in diesern Process gewonnene, QQ die darin verlorene Warmeinenge bedeutet. Die Temperatur eines Korpers in einem Zustande steht also zu der in einem anderen Zustande ini gleichen Yerhaltniss wie die Warmemenge, welclie beim Uebergang des Korpers aus dem ersten Zustande in den zweiten von ihm gewonnen, zu der Warmemenge, welche von ihm beim Riickgang aus dem zweiten in den ersten Zustand verloren wird, wenn Uebergang und Riickgang in einein uinkehrbaren Camot'schen Kreisprocess geschehen. Das Beispiel, welches Thomson wahlt, ist clasjenige, welches zu der Cla-peyron'schen Gleichung fiir eine Fliissigkeit und ihren Dampf fuhrt. Nach Seite 429, Gleichung 28) des ersten Bandes ist
somit
Jr
Pi, #! sind Druck und Temperatur des Dampfes und der Fliissigkeit itn ersten Zustande beim Beginn des Processes, p^ 0^3 die im zweiten Zustande, 01? v$ bedeuten das jeweilige Yolumen des Dampfes und der Fliissigkeit in der> einzelnen Stadien zwischen dein. ersten und zweiten Zustande, r ist die latente Verdampfungswarme. Man sieht, dass &% durch <0i berechnet werden kann, wenn durch vorgangige Experiment e festgestellt ist, in welcher Weise v und r von p abhangen. Alsdann kann man zu jedem p% ein ^2? durch die obige Formel berechnet, zu-ordnen und so einDrucktherrnometer construiren, wie es von Thomson theoretisch projectirt ist. Thomson giebt noch ein zweites all-gemeineres Yerfahren an.
Da in der Natur umkehrbare Kreisprocesse kaum hinreichend genau realisirbar sind, und die Erorterungen also rnehr theoretisch als prak-tisch sein konnen, scheint mir die oben auseinandergesetzte Methode der Construction einer thermodynamischen Temperaturscala fiir das Verstandniss bequemer. Eine praktische Scala kann nur auf Grrund nicht umkehrbarer Processe gewonnen werden. Der einzige bisher hinreichend studirte nicht umkehrbare Process ist der von Thomson. und Joule erdachte.
1) Elasticity and Heat "being articles contributed to the encyclopaedia britannica, Edmbiirg 1880.elbst in keinen Warmeaustausch tritt. Die absoluten Temperaturgrade sind
